

01 SOI m 801- 201 101 001 66 86 L6 96 S6 *6 86 26 16 06 68 88 18 98 S8 W 88 28 18 08 61 8/. LL 9 L S L U 8 L 2 L U Oi 69 89 i9 99 S9 W 89 29 19 09 6S 8S ifi 9S 59 W 8S 2S IS OS 6fr 


S E C O N D O. 


*9 


DELL’ATRIO CORINTHIO. 


Cap. v r. 



A SEGVENTE fabricaedelConuentodellaCarita:douefonoCanoniciRe- 

golari in V enetia . Ho cercato di afsimigliar quefta cala a quelle de gli Antichi : c 
perd uihofattol’Atrio Corinthio : il quale elungoper lalineadiagonale del qua- 
drato della larghezza. Lealeionovnadelletreparti, emeza della lunghezzarle 
colonne lono di ordine Compofito grofte tre piedi e mezo, e lunghe trentacinquc. 

Lo fcoperto nel mezo e la terza parte d ella larghezza dell’A trio.-Sopra le colone ui 

^ntcrrazzato lcoperto alpari del piano del terzo ordine dell’Inclauftro, oue fono le celle de i Frati. 
ApprefTo l’Atrio da vna parte e la Sacreftia circondata da vna Cornice Dorica , che tol fufoil uolto: 
le colonne che ui ii ueggono ,• foftentano quella parte del muro dell’Inclauftro, che nella parte di fo- 
pradiuide le camere , ouer celle dalle Loggie . Serue quefta Sacreftia per Tablino ( cofi chiamaua- 
no il luogo, oue poneuano le imagini de’ maggiori ) ancora che per accommodarmi ; io l’habbia po- 
ftadavnfiancodeirAtrio. DaHaltrofiancoeil luogo peril capitolo:il quale rifponde alia Sacre- 
ftia. Nella parte apprefto la Chiefa ui e vna Scalaouata uacua nel mezo , la quale riefce molto com- 
moda , e uaga . Dali’ Atrio ft entra nell’Inclauftro : il quale ha tre ordini di colonne vno lopra l’altro : 
il primo e Dorico , le colonne efcono fuori de i pilaftri piuchela meta : il fecondo e Ionico, le colon- 
ne fono per Ja quinta parte minoridi quelle del primo : il terzo e Corinthio, & hale colonne la quinta 
parte minori di quelle del fecondo . In qucfto ordine in luogo de Pilaftri, ui e il muro continuo,& al 
diritto de gli Archi de gli ordini inferiori ui lono feneftre che danno lume all’entrar nelle celle : i uol- 
tidellequali fonofattidicanne,accioche nonaggrauinoimuri. Rincontro all’ Atrio & Inclauftro 
oltralacallefitrouailRefettoriolungoduequadri, & alto final piano del terzo ordine dell’Inclau- 
ftro : ha vna loggia per banda , e fotto vna Cantina fatta al modo, che ft fogliono far le cifterne,accio- 
chel’acquanonuipoftaentrare. Davncapohalacucina,forni, corte daGalline,luogodalegne, 
da lauare i panni , & vn giardino aifai bello : e dall’altro altri luoghi . Sono in quefta fabrica tra fore- 
ftarie , & altri luoghi , che feruono a diuerfi effetti,quarantaquattro ftanze , e quarantafei cel le^ 
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